SABINGIA POLLAK 


córka konduktora kolei Karola Ludwika. 


w / wiośnie życia, po krótkiej a dolegliwej chorobie, zasnęła w Panu dnia 25 
Września 1886 roku. 


Stroskani rodzice stratą swej ukochanej córki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół 
i Znajomych na wyprowadzenie zwłok w Poniedziałek dnia 27 b. m. o godzinie 4 


popołudniu, zdomu pod L. 12 przy ulicy Długiej, wprost na cmentarz. 


W drukarni Zwiazliowei w Krakowie, ulica św. Jana 13. 


